Leon Faustyn Osberger 


Kontrolor techniczny c. k. Dyrekcyi Skarbu, 


urodzony w Humaniu na Ukrainie dnia 16 Lutego 1861 roku, 


przeżywszy lat 39, opatrzony Świętemi Sakramentami. zasnął w Panu 
dnia 5 Czerwca 1901 r. w Krakowie. 


ON DA 
— “a 1 


W ciężkim żalu pozostała matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Kolegów. 

Przyjaciół Zmarłego i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie 

się we Środę dnia 5 Czerwca 1901 roku, z krypty AX. Pijarów po odprawionej 
Mszy świętej o godzinie 9 rano, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funèbres“ A. Szafrańskiego w Krakowie Drukarnia „CZASU“ w Krakowie. 
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